Aplikasi pengukur desibel terbaik tanpa iklan untuk iPhone (perbandingan 2026)
Perbandingan aplikasi pengukur dB tanpa iklan terbaik untuk iPhone. Cari tahu mana yang mencatat pembacaan dari waktu ke waktu dan mana yang hanya menampilkan angka langsung.
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Mengapa iklan merusak aplikasi pengukur desibel
Saat Anda mengeluarkan iPhone untuk mengukur tingkat kebisingan, hal terakhir yang Anda inginkan adalah spanduk iklan yang berkedip di layar atau jendela pop-up yang memotong pengukuran. Membaca tingkat kebisingan menuntut fokus, posisi yang stabil, dan waktu yang tepat. Iklan merusak ketiganya. Namun sebagian besar aplikasi pengukur desibel gratis di App Store justru penuh iklan. Dalam perbandingan ini kami menelaah aplikasi pengukur dB tanpa iklan terbaik untuk iPhone pada 2026 dan menjelaskan apa yang sebenarnya membedakan aplikasi yang berguna dari sekadar mainan.
Apa yang perlu dicari dalam aplikasi pengukur desibel
Sebelum masuk ke perbandingan, ada baiknya memahami fitur mana yang benar-benar penting. Aplikasi pengukur desibel dasar menampilkan pembacaan langsung dari mikrofon iPhone Anda dalam dB atau dBA. Itu syarat minimum. Aplikasi yang benar-benar membantu adalah yang melangkah lebih jauh:
	Pencatatan sepanjang waktu — menyimpan setiap pembacaan lengkap dengan penanda waktu sehingga terbentuk riwayat
	Berfungsi luring — bekerja tanpa koneksi internet, hal yang penting jika Anda berada di ruang bawah tanah, di lantai pabrik, atau di daerah pedesaan
	Tanpa iklan — antarmuka bersih tanpa kekacauan visual maupun gangguan suara
	Ekspor atau berbagi — kemampuan membagikan data kebisingan Anda sebagai dokumentasi atau bahan pengaduan
	Akurasi — memanfaatkan mikrofon perangkat secara bertanggung jawab dan menampilkan pengukuran berbobot A (dBA) bila relevan

Aplikasi 1: NoiseLedger — pilihan terbaik untuk pencatatan
NoiseLedger: dB Meter Log menonjol dibandingkan semua aplikasi lain dalam daftar ini karena sejak awal dirancang sebagai pencatat kebisingan, bukan sekadar pengukur langsung. Aplikasi lain memperlihatkan berapa tingkat suara saat ini, sedangkan NoiseLedger merekam setiap pengukuran dengan penanda waktu dan menyimpannya di catatan lokal pada perangkat Anda.
Inilah yang menjadikannya pilihan ideal bagi siapa pun yang perlu mendokumentasikan kebisingan dari waktu ke waktu — entah pekerja konstruksi yang memantau paparan hariannya, penyewa yang menyusun bukti soal tetangga berisik, atau orang tua yang mengawasi tingkat suara di dekat kamar bayi. Anda buka aplikasinya, ketuk untuk merekam, dan setiap pembacaan tersimpan dengan tanggal serta jam yang persis. Tanpa akun. Tanpa internet. Semuanya tetap ada di ponsel Anda.
Antarmukanya bersih, terfokus, dan sepenuhnya bebas iklan. Tidak ada spanduk, tidak ada iklan sela, tidak ada ajakan menonton video berhadiah. Anda mendapat pembacaan yang jelas, daftar catatan, dan kemampuan meninjau riwayat kapan saja.
Unduh NoiseLedger untuk iPhone — gratis di App Store
Aplikasi 2: Decibel X
Decibel X adalah salah satu aplikasi pengukur dB langsung yang paling rapi untuk iPhone. Aplikasi ini menampilkan panel pengukur berpenampilan profesional dengan pembacaan dBA dan dBC, serta memiliki fitur penahan nilai puncak. Antarmukanya bersih dan pembacaan waktu nyatanya responsif.
Namun Decibel X pada dasarnya hanya pengukur langsung. Ia tidak menyimpan catatan berpenanda waktu seperti yang dilakukan NoiseLedger. Anda bisa melihat tingkat saat ini dan nilai puncaknya, tetapi tidak ada riwayat yang bisa dirujuk belakangan. Aplikasi ini juga punya tingkat berbayar untuk sebagian fitur, dan versi gratisnya memuat iklan.
Terbaik untuk: memeriksa tingkat kebisingan saat ini dengan cepat ketika Anda tidak butuh catatan.
Aplikasi 3: Sound Level Meter Pro
Sound Level Meter Pro menawarkan antarmuka lugas dengan tampilan bergaya jarum yang menunjukkan pembacaan dB secara langsung. Aplikasi ini melacak nilai rata-rata dan puncak selama satu sesi, yang berguna untuk pengukuran singkat. Aplikasinya sederhana dan fungsional.
Kelemahannya, data sesi tidak dipertahankan sebagai catatan. Begitu Anda menutup aplikasi, riwayat pengukuran Anda hilang. Aplikasi ini juga memerlukan koneksi internet untuk sebagian fitur dan sesekali memunculkan iklan pada versi gratis.
Terbaik untuk: pembacaan sekali jalan yang cepat di lingkungan yang tenang.
Aplikasi 4: NIOSH SLM
Aplikasi NIOSH Sound Level Meter dikembangkan oleh Institut Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja Amerika Serikat. Aplikasi ini gratis, bebas iklan, dan dirancang khusus untuk pengukuran kebisingan di tempat kerja. Ia memakai pembobotan A (dBA) dan menampilkan rata-rata terbobot waktu (TWA), yang penting untuk kepatuhan terhadap OSHA.
NIOSH SLM sangat baik untuk konteks kesehatan kerja profesional. Keterbatasannya adalah ia tidak menyimpan catatan dari banyak sesi — aplikasi ini dibuat untuk sesi pengukuran tunggal dengan pencatatan manual. Ia juga tidak memiliki riwayat permanen yang bisa Anda gulir dan bandingkan antarhari.
Terbaik untuk: praktisi kesehatan kerja yang membutuhkan pengukuran TWA.
Aplikasi 5: Too Noisy Pro
Too Noisy Pro dirancang untuk lingkungan kelas, menampilkan pengukur visual yang berubah warna sesuai tingkat kebisingan. Aplikasi ini menyenangkan dan menarik bagi guru, tetapi bukan alat ukur yang serius. Pembacaannya tidak dicatat, tampilan dB-nya disederhanakan, dan tujuannya adalah pengelolaan perilaku, bukan dokumentasi kebisingan yang akurat.
Terbaik untuk: guru yang mengelola kegaduhan kelas, bukan untuk pengukuran atau pencatatan yang serius.
Pembeda utama: pengukur langsung vs. pencatat kebisingan
Setelah membandingkan kelima aplikasi ini, perbedaan terbesarnya terletak antara aplikasi yang menampilkan pembacaan saat ini dan aplikasi yang membangun sebuah catatan. Kelimanya bisa menampilkan pembacaan dB langsung. Hanya NoiseLedger yang memberi Anda catatan berpenanda waktu yang bertahan antarsesi dan bekerja sepenuhnya secara luring.
Jika Anda pernah mencoba menjelaskan masalah kebisingan — kepada pemilik kos, bagian SDM, pengelola gedung, atau bahkan kepada diri sendiri — Anda tahu betapa sulitnya mengandalkan ingatan. «Selasa malam itu berisik» bukanlah bukti. Catatan yang menunjukkan 78 dB pukul 23.04 hari Selasa, 81 dB pukul 23.47 hari Rabu, dan 85 dB pukul 22.58 hari Jumat adalah sebuah pola. Itulah dokumentasi.
Akses luring: mengapa itu penting
Banyak aplikasi pengukur dB memerlukan koneksi internet untuk menampilkan iklan, menyinkronkan data ke awan, atau memuat sumber daya. Ini menimbulkan masalah nyata ketika Anda perlu mengukur kebisingan di tempat dengan sinyal buruk — apartemen di lantai basemen, lantai pabrik, tempat parkir bawah tanah, atau daerah pedesaan.
NoiseLedger bekerja sepenuhnya secara luring. Semua data tersimpan secara lokal di iPhone Anda. Anda bisa mengukur kebisingan, meninjau catatan, dan menyusun dokumentasi tanpa ketergantungan pada jaringan. Ini bukan kemudahan sepele — bagi sebagian pengguna, inilah satu-satunya alasan sebuah aplikasi benar-benar bisa dipakai dalam situasi mereka.
Siapa yang sebaiknya memakai NoiseLedger
NoiseLedger adalah pilihan yang tepat jika salah satu hal berikut berlaku untuk Anda:
	Anda mendokumentasikan kebisingan dari tetangga, usaha di dekat rumah, atau lokasi konstruksi
	Anda bekerja di lingkungan bising dan ingin memantau paparan harian Anda
	Anda ingin memantau tingkat kebisingan di lokasi tertentu selama berhari-hari atau berminggu-minggu
	Anda butuh aplikasi yang bekerja luring, tanpa iklan, dan tanpa akun
	Anda ingin antarmuka yang bersih dan terfokus, yang tidak mengganggu pengukuran Anda

Fitur pencatatan inilah yang membuatnya benar-benar berguna, bukan sekadar pengukur dB iseng lainnya. Fitur ini mengubah iPhone Anda dari sekadar penampil angka langsung menjadi alat ukur sungguhan yang punya rekam jejak.
Coba NoiseLedger gratis di iPhone — tanpa iklan, tanpa akun
Kesimpulan akhir
Sebagian besar aplikasi pengukur dB untuk iPhone adalah pengukur langsung yang saling menyerupai dan penuh iklan. NoiseLedger berada di kategori berbeda karena mencatat pembacaan Anda dari waktu ke waktu, bekerja secara luring, dan menjaga data Anda tetap pribadi di perangkat. Jika Anda butuh lebih dari sekadar angka sesaat — jika Anda butuh catatan — inilah satu-satunya aplikasi dalam daftar ini yang dibangun untuk tujuan tersebut.
NIOSH SLM adalah pilihan kedua yang kuat untuk konteks kesehatan kerja, dan Decibel X cukup baik untuk pemeriksaan cepat. Namun bagi siapa pun yang perlu membangun riwayat kebisingan di iPhone tanpa iklan yang memotong prosesnya, NoiseLedger adalah rekomendasi yang jelas.
Unduh NoiseLedger untuk iPhone sekarang
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